DART AEROSPACE LTD Work Order: 
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FIRST ARTICLE INSPECTION CHECKLIST 


Drawin Actual 
Riis ee ne Dimension Mecept. | Rajact repscllon Comments 
@0.19 +0.005/-0.001 
RO.13 +/-0.030 a oe 
0.75 +/-0.030 
0.38 +/-0.030 
| 136 |  +-0.030 
2.14 +/-0.030 | 
0.063 +/-0.010 
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Measured by: 


Audited by: 


| Rev | Date | Change 
07.09.06 | New Issue 
| B_ | 14.07.29 | Dimensions revised per Dwg Rev B 
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